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我国首例自然妊娠六胞胎降生http://www.sina.com.cn 1999年2月3日 17:52 北京晚报    据新华社报道2月1日，我国首例自然妊娠的六胞胎的
母亲辽宁沈阳33岁的姚红和她的丈夫李泉有，从中国医科
大学附属第二医院的新生儿特护病房先抱出了自己的两个
儿子。

    40天前，姚红在这个医院早产生下四男二女六胞胎，
这6个自然受孕妊娠的孩子备受关注。一周后，两个新生
儿相继不幸夭折。

    “四个存活孩子目前的健康状况让医生们非常满意，
身高以平均一周一厘米的速度增长，体重也已达到两千克
左右。”中国医科大学附属第二医院新生儿科主任薛辛东
教授称，院方首先准许出院的两个孩子是第一个出生和第
三个出生的两个男孩。他们的体重都超过了2100克；而且
两周以来，他们没有出现任何早产儿容易出现的并发症。

    医生说，两个孩子先出院是非常科学和谨慎的决定，
他们为孩子预定的保险系数标准远远高于一般的新生儿。
这两个孩子都是经过长时间的室温适应，孩子的母亲更是
经过医生、护士包括喂奶、洗澡等一周的特殊培训。

    目前，第二个出生的女婴在吃奶过程中，时不时还需
要吸氧；虽然第六个出生的男婴每天的喂奶量都高于其他
孩子，生长得较快，但他偶尔出现的呼吸暂停给医生们增
加了麻烦。薛教授估计：“余下两个孩子也会在一周到10
天内顺利出院。” 